Das Offizierscorps des k. k. 6. Festungs-Artillerie-Bataillons gibt hiemit die betrübende Nachricht von dem nach 


kurzen schmerzlichen Krankenlager erfolgten Hinscheiden seines geachteten Kameraden, des Herrn k. k. Ober- 


lieutenantes 


WILHELM HAMMER 


welches Dienstag den 2 Mai 1871 im 36. Lebensjahre erfolgte. 


Die irdische Hülle wird Donnerstag, den 4. Mai 1. J., Nachmittags 3 Uhr auf dem Krakauer Friedhofe zur Erde 
bestattet. 


Der Trauer-Gottesdienst findet am 5. Mai l. J. Vormittags 10 Uhr in der hiesigen St. Peters-Kirche statt. 


Krakau, Universitäts-Buchdruckerei. 1871. 


